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स भाग में भिन्न पष्ठ संख्या हो जाती है जिससे कि यह अलग संकलम के रूप म रखा आ सके 
Sepuntc puging is given to this part in order that it may be Aled u feparate conipilarion 


nah 


ऊर्जा मंत्रालय 


(विद्युत विभाग ) 

अधिसूचना 

नई दिलनी , । नयम्बर , 1961 
सा० का० नि . 577A ( अ ) -----केन्द्रीय गरकार, विधुत ( प्रदाय ) 
अधिनियम , 1948 ( 19.18 का 51 ) को छटी जनसूची के पैग VI के 
उप-परा ( क ) द्वारा प्रदन्त शमियों का प्रयोग करसे हुए , प्राधिकरण में 
परामर्श करने के पश्चात् यह अधिमित करती है कि अनुज्ञप्तिधारी 
अभयण के लिए प्रति वर्ष मा गशि की व्यवस्था करेगा, जो निम्नलिखित 
सिद्धान्तों के अनुसार मंगणित की जाएगी, प्रर्थान --- 

. अनुप्तिधारी द्वारा प्रवक्षयण की व्यवस्था करना --- ( क ) अनानि 
धारी अवक्षयण के लिए - - 
( i ) ऐमी राशि की व्यवस्था करेगा जो यदि ममरत विहित अवधि 

के दोगन प्रति वर्ष अपाम्म कर दी जाती है और जिसका 
.: प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज संभय किया 
जामा है , तो विहित अवधि की समाप्ति पर, उपक्रम की बलियो 
में पहले बट्टे- खात ठाली गई और अपास्त कर दी गई गशि 
को हिमाव में लेने के पश्चात् प्रास्ति की मन लागन के नन्छे 
प्रतिणन के बराबर राशि हो जाएगी । सचिन अतिशग पर वार्षिक 
ट्याज , राजस्व में से और वार्षिक द्धि निक्षेप में में सम्र के 

मग में अनुज्ञात किया जाएगा , या 
( ii ) एगी राशि की व्यवस्था की जाएगी , जो विहिन अवधि से , 

आम्ति की मन लागन के नन्य प्रतिशत को स्वभाजित करके 
निकाती है . 


परन्तु यदि किसी अननिधारी ने , विद्युत ( प्रदाय ) 
मंणाधन अधिनियम, 1978 ( 1974 का 23 ) के प्रारम्भ के 
पूत्र किमी यिनिष्ट पनर्धात ना विकल्प ल लिया है. तो वह 

उमी पद्धति का अनमरण नगा रहेगा । 
( न्द्र ) यदि कोई नियत श्रास्ति संप्रनालन , अपर्याप्तता , अतिरेक या 

अन्य किसी कारणयग उपयोग के लिए उपलभ्य नहीं रह जाती 
है ता अनुज्ञप्तिधारी भी बहियो में यह वणित किया जाएगा 
कि अब वह प्रयुक्त नहीं होगा है और उसकी बावत और 
अवक्षयण राजस्य मद्दे प्रभार क प म अनशात नहीं किया 

जाएगा 
( ग ) यदि उपक्रम की बहियों में कार्य प्राप्ति , उमकी माल लागत के 

10 प्रनिशन सा उममे क्रम सक हमिन कर दी गई है, तो 

उम आस्मि की बान्यत पोर प्रवक्षयण अनुशात नहीं किया जाएगा । 
( घ ) प्रवक्षयण की बकाया, विहित अवधि को मोष अवति पर 

ममीकत संदायों द्वारा बट्टे- खाते डाली जा सकेगा । 
2. अवक्षयण के सिद्धान्तों के लाग होने की अवधि :- - पे सिद्धान्त क्रमशः 
अप्रैल , 1980, 1981 के पहले दिन म पारम्भ होने वाले और मार्च , 
1998 1 . 1982 के 314 दिन को मनाम होने वाले लेखा नपं के प्रवक्षयण 
के प्रमाण का लागू टाग । 

म्पाटीकरण -- -इम अधिसूचना मे , "विहित अवधि " से , इस अधिसूचना 
की अनुसूची में विनिर्दिष्ट आम्तियों के सम्बध में , ऐसी मास्ति के 
मग्बन्ध में उसमें विनिर्दिष्ट वर्षों की संख्या या अवधि , जो प्रत्येक दणा 
में , उम लेग्या घर्प के टीक अगले लेखा वर्ष से प्रारम्भ होगी , जिममें 
कारबार में उपयोग के लिए विशिष्ट माम्ति उपलब्ध हुई थी , अभिप्रेत है । 
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अनुमची 

आस्ति ना वर्णन 

वर्षों क . गाया या अधि 

फार्मर ( जिमा अनर्गत प्राधार 
प्राप्ति का वर्णन वो की मरूपा या 

भी है । 
अवधि 
- -- - - 

( ii ) अन्य 

एच्चीम 
क . पूर्ण हक वाली स्वामित्वाधीन भूमि प्रनत का 

( 1 ) स्पिन गवर , निमके नर्गन गगनीम 
ख . पट्टे के प्रधान माग्न भूमि -- - 

कनेक्शन भी है 
( क ) भूमि में विनिधान के लिए पट्टे को मधि, या पट्टे 

के मभन देगन पर शप 

( प ) ( च ) नति प्रगाह - - 
अनमसित अवधि 

( i) ग्टेशन टाइप 
( स्त्र ) स्थान को ममा कान में लान के निा स्थान की सफाई 4. 

( ii ) पान टाइप 

पन्द्रह 
की नारीग्य को पद 

( iii ) तुल्यकाली माँग्न 
की शा अनयमित 
प्रधि । 

( ८ ) बैट्रिया 
ग. नई अय की गई यास्निया ... 

( अ ) (i ) भूमिगत कमन्न जिनक अत मानाम 

गधि बाम और विधाजन 
( क ) जनन मंत्रो मे मयन्त्र और मशीनरी, 

बाक्स भी हैं । 
जिसके अतर्गन सयन प्राधार भी है 
( i ) जल-विधुत 

( ii ) केवल उस्ट प्रणाली 
( ii ) वाण-विद्युत पच्चीम 

( म ) ऊपरीनी लान , जिनके अनगन टैंक 
( iii) छीजल-विद्युत 

पन्द्रह 
( ब ) शीतलन टायर और परिमनारी जल नोम 

( i ) 6 किलाबाट में उच्चभर नामाय पैतीय 
पद्धति 

धास्टतानी पर प्रवालन करने वाल 

मंविपिन पान को पर लाइन । 
( ग ) दवमानित किम जन विद्युत 
पदधति का ग , जिनके प्रातर्गत 

( ii ) 132किल्लावाट से उच्चार नाम 
निम्ननिम्वित भी है - - 

किन्तु किलायाट में 

प्राधिक नामीप बोलायो 
( i) बाल अविप्लब मार्ग , अधिकार सौ 

पर नवाला इग्न बाली 
प्रो . नहर पग्लिन कीट 

उनदेयो गर नाइन । 
गायनानिमार गौर पान . 
विका 

iii ) पात या पर्वालन र पनाम 

टको पर बताइन । 
( ii ) प्रतिन कीट पाल्पलाइन , चानीप 
पौर महामि है , इन 

( IV ) मिपिसिन काय का पर 
इपलाइन , म्लरम द्वारा इम्मान 

लाहने 
महामिक, द्वालिन नियन्त्रण 

( का ) मीटर 
वाल्व और अन्य द्रवचालित 

( ट ) म्बनादिन यान 

मान 
गकर्म 
( घ ) म्याई प्रकृति के भवन और मिविल 

बीस 

( 8 ) ग्थैतिक मीन ग्रीनार 
इंजीनियरी संकर्म , जो उपर उल्लि 

( इ ) वातानुकूलन संयंत्र - - 
खित नहीं किए गए है :---- 

( i ) स्पनिक 

पन्द्रह 
( i) कार्यालय और प्रदर्शन कक्ष पनाम 

( ii) सुबाहय 

मात 
( ii ) जिममे ताप-विद्यन जनन साम 
संयंम है 

( ४ ) ( i ) कार्यालय फर्नीचर और फिटिग वीग 
( iii) जिसमें जन-विद्युत् जनन पैतीस 

(ii ) कार्यालय उपस्कार 

दम 
संयंत्र है 

( iii ) पान्तरिफ तार लगाना,जिर 
( iv ) अस्थाई निर्माण जमे फाट पान 

अतर्गत फिटिग प्रार मावित्र 
मंरचनाएं 

भी है 
( v ) कच्चे मार्गों से मिन्न मार्ग क नौ 

( 1v ) सड़क प्रकाश फिटिग 
( vi ) अन्य 

( ण ) माहे पर दिए गए माधिन 
( 1 ) ट्रासफार्मर , ट्रमिफार्मर कियोस्क , 

(i ) मोटरा में मिल 

गान 
उप-स्टेशन उपस्कर और अन्य 
नियत माधिन ( जिसके अंतर्गत 

( ii ) मारे 
मयत्र प्राधार भी है ) --- - 

( प ) मचा र उपम्कर . - - 
(i ) 100 किलोवाट गियर और पैतीम 

( i ) रइया मथा इन प्रावमि पन्दन 
उममें प्रधिक की क्षमा वान दाप 

वाहक पद्धति 

- - - - - - - - - - - - - 


ब्रास 


पलाम 


बोग 
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आस्ति का वर्णन 

वर्यो की सख्या या अवधि 
( ii ) टेलीफोन लाइनें और टेलीफोन बाम 
( थ ) पूर्व-प्रयवन तय की गई आस्नियां और ऐसी यक्तियक्न अधि . 

मी आश्तियां जिनके लिए इस अनसूची जा राज्य मकान 
À 247 TGS TATTI TIL T IT - IN 

अमन के समय उनके 
na rin 


1981 and ending on the 31st day of March , 1991 and 1982 res 
pectively. 

Explanation :- - In this notification " prescribed period ” 
means - in respect of asscts specified in the Schedule to this 
notification , the number of vears or period specified therein , 
in relation to such assut running in evi case from the beginning 
of the year ofwzoutnext füllüiries that li wirich the parti 
cular asset became available for use in the Business . 

SCHEDULE 


- 


- 


- 


Description of asset 


or 


Number of years 

period 


- 


-- - 


- - - 


- - 


- - - - - - 


प्रत्येक मामले में भव 

धारित करें । 
[9.70 HO 9!21/79-ÉTO ZT51940 to 5to) 

एम . रमेश , मंयक्त भत्रिव 


MINISTRI OG ENERGY 
(Departmentof Power ) 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 4th November, 1981 


G . S . R . No . 5774 ( E ).... In exercise of the powers con 
ferred by Sub -paragraph (a ) of paragraph VI of the Sixth Sche 
dule to the Electricity (Supply ) Act, 1948 (54 of 1948 ), the Central 
Government, after consultation with the Authority , hereht 
notifies that the licensee shall provide for depreciation such 
sum as is calculated in accordance with the following principles 
namely : 

1. Providing of depreciation by licensees - (a ) The licensee 
shall provide for depreciation . 
(i) such an amount as would, iſ set aside annually through 

out the prescribed period and accumulated at compound 
interest at 4 per cent per annihi, produce hy the end of 
the prescribed period an amount equal to ninety per 
cent of the original cost of th a set after taking into 
account thic sums already wiilten off or set aside in the 
books of the undertaking . Annual Interest on the 
accumulated balance will be allowed as in e ..pense from 
revenue as well as the annual incremental deposit, 
or 


A . Land owned under full title Infinity 
B . Land held under lease - -- Tize period of the lease , 
(a ) for investment in the land . or the period remain 

ing uncipired on the 
Essignment of the 

leso . 
(b ) for cost of clearing site The priod of the lease 

reining unexpired 
at the date of clearing 

the site . 
C . Assets purchased new 
(a ) Plant and machinery in ge 

nerating stations, including 
plant foundations 
(i) hydro - electric 

Thirty - five 
(ii) stean - clectric 

Twenty -five 
( iii ) diesel-electric 

Fifteen 
(b ) Cooling towers and circulat 
ting walor justil, 5 

Thirty 
(c ) Hydraulic works forming 

part of a hydroclcctric 
system , including - - 
(i) dans, spilways, veirs, One hundred 

canals , reinforceul con . 
crete flumes and syp 

phons 
( ii ) reinforced concrete Forty 

pipe -line and surge tan 
hs, steel pipe -lines , 
sluice gates , stcel surge 
tanks, hydraulic cont. 
rol valves and other 

hydraulic works. 
d ) Buildings and civil engi 

neering works of a perma 
nent character , not men 
tioned above 

(i) offices and showrooms Fifty 
( ii ) containing thermo- Thirty 
clectric generating plant. 
( iii ) containing hydro - Thirty -five 

electric generating plant 
(iv ) temporary crection such Five 

as wooden structures 
( v) roads other than kuccha One hundred 

roads 
(vi) other 

Fifty 
(C ) Transformers , transformer 

kiosks, sub -station < quip 

ment and other fixed appa 


(ii) such an amount as is arrived at by dividing ninety per 

cent of the original cost of the asset by the prescribed 
period . 

Provided however , that if a licensee has already 
opted for a particular method before the commence 
ment of the Electricity (Supply ) Amendment Act, 1978 
( 23 of 1978 ), he shall continue to follow the same 

method . 
(b ) Where any fixed asset ceases to be available for use 
through obsolescence , inadequacy , superflurly or for any other 
reason , it shall be described in the books of the licensee as no 
longer in use and no further depreciation in respect thereof shall 
be allowed as a charge against revenue. 

(c) When any assct has been written down in the books of 
the undertaking to 10 per cent or less of its original cost, no 
further depreciation shall be allowed in respect of that asset. 

(d ) Arrears of depreciation may be written oir by equatej 
payments over the remainder of the prescribed period. 

2 . Period of application of the principles of depreciation 
These principles shall apply to the charging of depreciation for 
the accounting years commencing on the 1st day of April, 1980 
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- - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - - - = = 
Description of asset Number of years or 

Description 

Number of 
period 

fast 

Vuurs or period 
ralus ( including plant foun 

(j) Metres 

Fiftcen 
dations ) 

(k ) self-propelled vehicles Seven 
(1) Transformers (inclu Thirty -five 

(1) Static machine Tools 

Twenty 
dine foundations ) hay 
ing a rating of 100 kilo 

(m ) Air conditioning plant 
volt amperes and over 

(i) Static 

Fifteen 
(ii) others Twenty - five 

( ii ) Portable 

Seven 
(f) Switchgear , including cable Twenty 

in ) (i) Olice furniture and Twenty 
connections. 
( ff ) Lighting arrestors - 
(i) Station type Twenty 

(ii ) Ofice cquipment 
( li ) pole type 

( iii) internal wiring , inclu - Fifteen 
Fifteen 

ding ſittings and appa 
(iii ) synchronous condene- Thirty -five 

ratus. 
sers 

( iv ) Street- light fittings Fifteen 
(g ) Batteries 

Ten 
(h ) (1) Underground Cable Forty 

(0 ) Apparatus lct on hire - 

(1) other than motors Seven 
including joint boxes and 
dis -connecting boxes. 

( it ) motors 

Twenty 
(2 ) Cable duct system 

(n ) Communication equipment 
(1) Overhead lines, including 

(i) Radio and high fre - Filteon 
supports 

quency carrter system 
(t) linds on fabricated steel Thirty -live 

(ii) Telephone lines and Twenty 
Supports operating at 

telephones. 
nominal voltages high 
er than 66 kilovolts , 

D Assets purchasod second hand Such reasonable period 

and assets not otherwisc proyl as the State Gover11 
( li ) lines on steel supports Thirty 

dod for in this Schedule ment determines in 
operating at nominal 

cach caso having ro 
voltages, higher than 

gard to the naturo , age 
13 . 2 kilovolts but not 

and condition of the 
exceeding 66 kilovolts . 

assot it the time of its 
( lii ) lines on steel or roin Twenty - five 

acquisition by the owner 
forced concrete supp 

- - - - 
oits . 
( iv ) lines on treated wood Twenty 

[F . No. 9 /21/79- 1 . I/ESB .] 
supports . 

S . RAMESH , Jt. Secy . 


Sixty 


- - - 


- 


- - - 


- - - 


- 


- 


- 


- 


PRINTED BY THE MANAORA , GOVT. OF INDIA PRESS , RINO ROAD , NEW DELHI- 110064 

AND T UBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELFU - 110054 , 1981 


